Z GLEBOKIM ZALEM ZAWIADAMIAMY, ZE W DNIU 
16 lipca 2006 ROKU ZMARL W KRAKOWIE, W WIEKU 
93 LAT 


y 


Sp. 


Dr OTTO BEIERSDORF 


BYLY PRACOWNIK UNIWERSYTETU JAGIELLONSKIEGO. 


NABOZENSTWO ZALOBNE ODPRAWIONE ZOSTANIE 
WDNIU 24 LIPCA 2006 ROKU (PONIEDZIALEK), O GODZINIE 
11.40 NA CMENTARZU RAKOWICKIM W KRAKOWIE, PO CZYM 
NASTAPI ODPROWADZENIE ZMARLEGO NA МІЕЈЅСЕ 
WIECZNEGO SPOCZYNKU. 


RODZINIE ZMARLEGO SKLADAMY WYRAZY 
WSPÖLCZUCIA IZALU. 


REKTOR I SENAT UNIWERSYTETU JAGIELLONSKIEGO, 
ORAZ CALA SPOLECZNOSC UNIWERSYTECKA 


